
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL JoQo: 197 

SÚMULA ON-LINE 


Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2020 

Jogo: Pelotas / RS X São Caetano / SP 

Data: 15/10/2020 Horário: 15:00 Estádio: 


Boca do Lobo / Pelotas 


Rodada: Volta 


Arbitragem 

Arbitro: 

Renan Novaes Insabralde (CD / MS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 1: 

Luiza Naujorks Reis (AB / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Arbitro Assistente 2: 

Fabricio Lima Baseggio (AB / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Quarto Arbitro: 

Anderson da Silveira Farias (CD / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Deiegado Local: 

Edson Machado de Aguiar (CBF / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 

Analista de Campo: 

Julio Cesar Espinoza de Freitas (CBF / RS) 

ASSINATURA DIGITAL VALIDA 


Cronologia 


1“ Tempo 



2= Tempo 



Entrada do mandante: 

14:50 

Atraso: 

Não Houve 

Entrada do mandante: 

15:59 

Atraso: 

Não Houve 

Entrada do visitante: 

14:50 

Atraso: 

Não Houve 

Entrada do visitante: 

15:59 

Atraso: 

Não Houve 

Início 1- Tempo: 

15:00 

Atraso: 

Não Houve 

Início do 2- Tempo: 

16:01 

Atraso: 

Não Houve 

Término do 1- Tempo: 

15:46 

Acréscimo: 

1 min 

Término do 2- Tempo: 

16:51 

Acréscimo: 

5 min 

Resultado do 1- 

Tempo: 1X0 


Resultado Final: 

3X1 



Relação de Jogadores 


Pelotas / RS 

N= 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Renan 

Renan Brito Soares 

T(g) 

P 

155703 

2 

Marcelo 

Marcelo Henrique Ferreira 

T 

P 

341126 

3 

Fabio Alemão 

Fabio Augusto Schirmann 

T 

P 

378811 

4 

Mateus 

Mateus Festa Santana 

T 

P 

307539 

5 

Moisés 

Moisés Francisco Dailazen 

T 

P 

293695 

6 

Gabriel 

Gabriel Moreira Braga 

T 

P 

339208 

7 

Juliano 

Juliano Alexandre Borges 

T 

P 

298313 

8 

Ramires 

Ramires dos Anjos Alves 

T 

P 

186557 

9 

Marcao 

Marcos Assis de Santana 

T 

P 

185680 

10 

itaqui 

Odacir Pereira da Silva 

T 

P 

166053 

11 

Bruno 

Bruno Anderson da Si... 

T 

P 

308027 

12 

Copetti 

Rafael Copetti Fernandes 

R(g) 

P 

292051 

13 

Wendel 

Wendel Lomar da Cruz 

R 

P 

350435 

14 

Paulinho 

Paulo Ricardo Vaiada... 

R 

P 

513871 

15 

Felipe 

Felipe Barreiros Chaves 

R 

P 

190337 

16 

Daniel Costa 

Daniel da Silva Costa 

R 

P 

298990 

17 

Vinicius G ... 

Vinicius de Souza Garcia 

R 

P 

364086 

18 

Matheus Go ... 

Matheus Carvalho Resendi 

R 

P 

401027 

19 

Ariel 

Ariel da Silva Marques 

R 

P 

384591 

20 

Jonatas 

Jonatas Gonçalves Silva 

R 

P 

164866 





São Caetano / SP 


Ns 

Apelido 

Nome Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

Caio 

Caio Cadevila Bolonhin 

T(g) 

P 

352544 

2 

Lucas 

Lucas Saturnino Matos 

T 

P 

526634 

3 

Gustavo 

Gustavo Alexandria Silva 

T 

P 

305613 

4 

Matheus Sa... 

Matheus Santos Nunes 

T 

P 

380137 

5 

Guilherme ... 

Guilherme da Silva A ... 

T 

P 

343917 

6 

Luis Eduar... 

Luis Eduardo Santos Dolce 

T 

P 

517423 

0 

Filipe 

Filipe dos Santos Ca ... 

T 

P 

517749 

8 

Marcilio 

Jose Marcilio Martin ... 

T 

P 

411845 

9 

IjVIarlon 

Marlon Martins de OI... 

T 

P 

339232 

10 

Markson 

Markson Miranda Calixto 

T 

P 

526844 

11 

Ehc 

Ehc Almeida Lima 

T 

P 

521058 

12 

Douglas Silva 

Douglas da Silva Ferreira 

R(g) 

P 

308580 

13 

Matheus 

Matheus Eduardo Velo... 

R 

P 

466268 

14 

Victor 

Victor Luiz Pereira ... 

R 

P 

361798 

15 

Lucas 

Lucas Hespanholeto 

R 

P 

293538 

16 

Gabriel Sa... 

Gabriel Souza dos Santos 

R 

P 

465195 

17 

Marcus 

Marcus Vinicius de O ... 

R 

P 

503949 

19 

Douglas 

Douglas Araújo Gomes 

R 

P 

440255 


T = Titular I R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 

Pelotas / RS 

São Caetano / SP 

Técnico: 

Ricardo Colbachini 

Auxiliar Técnico: 

Irondino Ferreira Neto 

Auxiliar Técnico: 

Alessandro Telles De Silva 

Médico: 

Diego Lopes Rino Matheus 

Médico: 

Mauro Maraninchi Pavesi 

Treinador De Goleiros: 

Fabio Alves Felix 

Treinador De Goleiros: 

Everson Ricardo Pereira 

Preparador Físico: 

Edson Augusto Sanguinete 

Preparador Físico: 

Alon Jose Ritter 

Massagista: 

Antonio Flávio De Lima 

Massagista: 

Theo Gularte Delia Vechia 



Gois 

Tempo 

1T/2T 

N= 

Tipo 

Nome do Jogador 

Equipe 

26:00 

1T 

9 

NR 

Marcos Assis de Santana 

Pelotas/RS 

17:00 

2T 

7 

PN 

Juliano Alexandre Borges 

Pelotas/RS 

31:00 

2T 

15 

FT 

Lucas Flespanholeto 

São Caetano/SP 

33:00 

2T 

9 

NR 

Marcos Assis de Santana 

Pelotas/RS 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

N® 

Nome do Jogador 

Equipe 

23:00 

2T 

AT 

Irondino Ferreira Neto 

São Caetano/SP 


Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Reclamar 
verbalmente e ostensivamente contra as decisões da arbitragem 


24:00 1T 16 Gabriel Souza dos Santos São Caetano/SP 

Motivo: Al .13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da boia - Dar uma entrada contra um 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


25:00 2T 

17 

Vinícius de Souza Garcia Pelotas/RS 


Motivo: Al .4. Segurar um adversário por motivo tático para afastá-lo da bola - Segurar seu adversário por motivo tático para afasta-lo 
da bola. 


26:00 2T 11 Bruno Anderson da Silva Sabino Pelotas/RS 

Motivo: At .3. Cometer uma faita tática para impedir um ataque promissor - Cometeu uma falta tática, agarrando seu adversário para 
Impedir um ataque promissor. 


AT - Auxiliar Técnico 


Cartões Vermelhos 

Tempo 

1T/2T 

N® 

Nome do Jogador 

42:00 

2T 

5 

Guilherme da Silva Amorim Marcondes - São Caetano/SP 

Cartão Vermelho Direto 

Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Foi expulso diretamente, o sr guilherme da silva amorim marcondes, 
numero 5 da equipe são caetano, por proferir as seguintes palavras, contra as decisões da arbitragem: vai se fude, o lateral foi nosso. 

0 jogador expulso saiu de campo normalmente. 
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Ocorrências / Observações 


O acesso das equipes e arbitragem ao campo de jogo foi feito conforme a diretriz técnica operacional de retorno das competições da cbf 


Motivo de atraso no início e/ou reinicio, e de acréscimos: 

Não houve atraso no início e nem no reinicio de jogoacréscimos devido a atendimento de atletas, entrada da maca e substituições.foi respeitado 1 minuto de 
siiêncio em homenagem as vitimas do covid-19. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


Relatório do Assistente 


Nada houve 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

45:00 

INT 

Pelotas/RS 

19 - Ariel da Silva Marques 

11 - Bruno Anderson da Silva Sabino 

45:00 

INT 

São Caetano/SP 

17 - Marcus Vinicius de Oliveira ... 

6 - Luís Eduardo Santos Dolce 

45:00 

INT 

São Caetano/SP 

15 - Lucas Hespanholeto 

10 - Markson Miranda Calixto 

13:00 

1T 

São Caetano/SP 

16 - Gabriel Souza dos Santos 

8 - Jose Marcilio Martins da Silva 

19:00 

2T 

São Caetano/SP 

13 - Matheus Eduardo Veloso de So... 

7 - Filipe dos Santos Carvalho 

20:00 

2T 

Pelotas/RS 

17 - Vinicius de Souza Garcia 

7 - Juliano Alexandre Borges 

20:00 

2T 

Pelotas/RS 

16 - Daniel da Silva Costa 

10 - Odacir Pereira da Silva 

28:00 

2T 

Pelotas/RS 

14 - Paulo Ricardo Valadao de Sena 

5 - Moisés Francisco Dailazen 

28:00 

2T 

Pelotas/RS 

15 - Felipe Barreiros Chaves 

2 - Marcelo Fienrique Ferreira 

30:00 

2T 

São Caetano/SP 

14 - Victor Luiz Pereira da Silva 

11 - Eric Almeida Lima 
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